Nr. 104017 

28 juli 
2016 



Gemeente 

Coevorden 



Schoonoord - Ellertstraat 6,8,14 t/m 20: voor de nieuwbouw van 6 woningen 
(verlenging) 


Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn 

Burgemeester en wethouders van Coevorden delen mede dat de beslistermijn voor deze aanvraag om 
een omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure zal volgen, met zes weken is 
verlengd. 


Ontvangen op 13 juni 2016 
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